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PharmaPlus S.A. (en liquidation volontaire) 
Societe anonyme 

Zl ROLACH L-5280 SANDWEILER 

R.C.S. Luxembourg B 184 852 


MENTION 


CLOTURE DE LIQUIDATION 

Extrait des resolutions prises lors de I’Assemblee Generate Extraordinaire tenue a 
L-5280 Sandweiler, Zl Rolach en date du 28 decern bre 2016. 

DEUXIEME RESOLUTION 

L’assemblee decide de cloturer la liquidation et constate que la societe a definitivement 
cesse d’exister. 


TROISIEME RESOLUTION 

L’assemblee decide que les livres et documents sociaux seront deposes et conserves 
pendant cinq ans au siege social de la societe. 



